

ϋίςΐυΐ^'ίίςηθς) 6γ 
νΑΚνΑΡΑΖΑΟΗΛ 
ϋβΐβ: 2017.05.ΜΛ)9:01:39 
ΕΕ5Τ 
Ρθ35θπ: δίβΠθο ΡϋΡ 
(βπιΰθύΰθά) ■ 

ΙοοΒίΐοη: Αϋτβ|5, ΕΙΙίγιϊΚο 
Τ γρο0Γ3ίίο 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


15599 


15 ΜάίΌυ 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1652 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


1 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΡΙΒ<ΙΙΟΤ. 

2 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΡΕΡΑΝΤ. 

3 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΕΝ5ΤΙΕΑΒ. 

4 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ϋΟΜΡΕΡΙΟΟΝΕ/ΡΑΡΑΡΜ. 

5 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ΩΕΝΑΟΑΒΩ 2%. 

6 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ΩυΒΑΜΙΙΝΕ Ρί+ΚΙ 

7 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος (ΙΗΙΟΒΕΙ. 

8 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ^ΕVΑ^ ΜΑ55 Ι. 

9 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ^ΑΤΒΕΝ. 

10 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ^ΑI^IΒΕ1. 

11 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος αΑΡΕΟΤΑΒΙΝΕ/ΜΥΙΑΝ. 

12 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΒΡΙΤΝΥΑ. 

13 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΒΙΜΑΤΟΡΒΩ5Τ/ΡΗΑΒΜΑΤΗΕΝ. 

14 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΑΤΕ5ΤυΡ. 

15 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ΑΝΤΙ5ΗΜΑΝΙΑ. 

16 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΑΝΑΟΘΕΤΑΝ ΧΡ. 

17 

Ανάκληση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων ΟΡΒΑΙΕΧ και ΕΝΤΑίΙΤ. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

( 1 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΡΙΒίίΟΤ. 

Με την υπ' αριθμ. 76854/20-10-2016 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν ΡΙΒίΖΕΟΤ. 

Δραστική ουσία: ΗϋΜΑΝ ΓΙΒΒΙΝΟΟΕΝ. 

Μορφή: ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕ- 
ΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Ή ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ 
Ρ.5Ν/.ΙΝ1Ρ 1.50/100ΜΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΕΑΒ.ΡΒΑΚ^ΑΙ5 ΩΘΙ 

ΡΚΑΙΖΤΙΟΝΝΕΜΕΝΤ ΕΤ ΩΕ5 ΒΙΟΤΕ<ΙΗΝΟΕΟΟΙΕ5 (ΕΡΒ). 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΕΑΒ.ΡΒΑΙ\^ΑΙ5 ΩΕΙ 
ΓΒΑΙΖΤΙΟΝΝΕΜΕΝΤ ΕΤ ΩΕ5 ΒΙΟΤΕΙΖΗΝΟΕΟΟΙΕ5 (ΕΡΒ). 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 2 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΡΕΡΑΝΤ. 

Με την αρ. 78156/25-10-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα¬ 
κευτικό προϊόν ΡΕΡΑΝΤ. 

Δραστική ουσία: ΡΑΕΟΝ05ΕΤΒΟΝ ΗΥϋΒΟίΙΗΕΟΒΙΟΕ. 

Μορφή: ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 50Μαθ/ΜΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΜΕϋΟίΙΗΕΜΙΕ ΕΤϋ, ΚΥΠΡΟΣ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΜΕϋΟίΙΗΕΜΙΕ ΗΕΕΕΑ5 
ΑΕ ΠΑΡΑΣ. ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ. ΦΑΡΜ. ΚΑΙ Φ/ΚΩΝ ΠΡ.ΔΤ. 
ΜΕϋΟϋΗΕΜΙΕΑΕ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 
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(3) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΕΝ5ΤΙΕΑΡ. 

Με την αρ. 75880/25-10-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα¬ 
κευτικό προϊόν ΕΝ5ΤΙΕΑΚ. 

Δραστική ουσία: ΟΑΕΟΡΟΤΡΙΟΕ ΜΟΝΟΗΥΩΡΑΤΕ + 
ΒΕΤΑΜΕΤΗΑ50ΝΕ ϋΙΡΚΟΡΙΟΝΑΤΕ. 

Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ, (50Μ<ΖΟ+0.5ΜΟ)/ΟΡ. 

Δικαιούχος σήματος: ΕΕΟ ΡΗΑΚΜΑ Α/5, ΟΕΝΜΑΗΚ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΕΕΟ ΡΗΑΒΜΑ Α/5, 
ΟΕΝΜΑΗΚ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(4) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΟΟΜΡΕΚΙΟΟΝΕ/ΡΑΡΑΡΜ. 

Με την αρ. 72635/07-10-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα¬ 
κευτικό προϊόν ΟΟΜΡΕΚΙΟΟΝΕ/ΡΑΡΑΡΜ. 

Δραστική ουσία: ΟΟΜΡΕΡΙΟΟΝΕ. 

Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ, ΟΚ.ΟΙ5Ρ. 
ΤΑΒ5, ΙΟιπς/ΐΒό. 

Δικαιούχος σήματος: ΡΑΡΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΡΑΡΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(5) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ΟΕΝΑΟΑΡϋ 2%. 

Με την υπ' αριθμ. 31063/31-10-2016 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 90 της κοινής υπουργικής 
απόφασης αρ. 282371/2006, η άδεια κυκλοφορίας του 
κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ΟΕΝΑΟΑΒϋ 2%. 

Δραστική ουσία:ΤΙΑΜΕΙΕΙΝ ΗΥϋΡΟΟΕΝ ΡϋΜΑΡΑΤΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΝθνΑΡΤΙ5 ΑΝΙΜΑΕ ΗΕΑΕΤΗ ΙΝΟ, 
ΒΑ5ΕΕ 5ΪΛ/ΙΤΖΕΡΕΑΝΟ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΝΟΝ/ΑΡΤΙ5 ΑΝΙΜΑΕ 
ΗΕΑΕΤΗ ΙΝΟ. ΒΑ5ΕΕ, 5ΪΑ/ΙΤΖΕΡΕΑΝΟ. 


Μορφή: Πρόμιγμα υπό μορφή σκόνηςγια φαρμακού- 
χο τροφή 2%. 

Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 6 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ϋΕΙΒΑΜΕΙΝΕ Ρί+ΕΟ. 

Με την υπ'αριθμ. πρωτ. 42710/31-10-2016 απόφαση 
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 90 της κοινής υπουργικής 
απόφασης αρ. 282371/2006, η άδεια κυκλοφορίας του 
κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ϋΕΙΡΑΜΕΙΝΕ 
Ρί+ΕΟ. 

Δραστική ουσία: Όπως στη σύνθεση. 

Δικαιούχος σήματος: ΡΟΡΤ ϋΟϋΟΕ ΑΝΙΜΑΕ ΗΕΑΕΤΗ 
ΕΤϋ υ.κ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΖΟΕΤΙ5 ΗΕΕΕΑ5 5.Α. 

Μορφή: Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα. 

Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(7) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΟΗΕΟΡΕΕ. 

Με την αρ. 75877/18-10-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα¬ 
κευτικό προϊόν (ΙΗΕΟΒΕΕ. 

Δραστική ουσία: (ΖΗΕΟΒΗΕΧΙΩΙΝΕ ϋΙΟΕΕΙΟΟΝΑΤΕ. 

Μορφή: ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ, 0,2% νν/ν. 

Δικαιούχος σήματος: ΙΟΥΛ. και ΕΙΡ.ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡ¬ 
ΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ. "ΙΝΤΕΒΜΕϋ ΑΒΕΕ". 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΙΟΥΛ. και ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ 
ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Α.Τ. "ΙΝΤΕΡΜΕϋ ΑΒΕΕ". 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 8 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος 0Ε\/Α0 ΜΑ55 Ε. 

Με την υπ' αριθμ. 72576/04-10-2016 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής υπουργικής 
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απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορίας στο κτη¬ 
νιατρικό φαρμακευτικό προϊόν 0Ε\/Α0 ΜΑ55 Ε. 

Δραστική ουσία: Ζωντανός εξασθενημένος ιός λοιμώ¬ 
δους βρογχίτιδας (ΙΒν), Στέλεχος Μ 3553 θήυ 5 θΐΐ 5 Β-48 
102,8 - 10 4,3 ΕΙΩ50* *ΕΙΩ50 = 50% θΐτιρΓγο ίηίθοΐίνθ 
άθ 5 θ: 50% μολυσματική δόση εμβρύου. 

Δικαιούχος σήματος: 0Ε\/Α 5ΑΝΤΕ ΑΝΙΜΑΕΕ, 
ΕΙΒΟυΒΝΕ, ΓΒΑΝΟΕ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΟΕλ/Α ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. 

Μορφή: Λυοφιλοποιημένο υλικό για οφθαλμορινικό 
εναιώρημα. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(9) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΟΑΤΡΕΝ. 

Με τις υπ' αρ. 73625 και 73626/7-10-2016 αποφάσεις 
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013, άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν 6 ΑΤΒΕΝ. 

Δραστική ουσία: <:ΐ5ΑΤΒΑ6υΚΙΕΙΜ ΒΕ5ΙΕΑΤΕ. 

Μορφή: Διάλυμα για ένεση ή έγχυση 21 Τ 19 /ΜΕ, διτις/ 
ΜΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ν06ΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Ϊ/ΟΟΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥ¬ 
ΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 10 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ΟΑΕΟΒΕΕ. 

Με την υπ'αρ. 16799/15/3-10-2016 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορίας στο κτη¬ 
νιατρικό φαρμακευτικό προϊόν 6 ΑΕΟΒΕΕ. 

Δραστική ουσία: ΟΑΕϋΕΙΜ ΟΕΕΙΟΟΝΑΤΕ + ΜΑ0ΝΕ5ΙΕΙΜ 
(ΖΗΕΟΒΙΩΕ ΗΕΧΑΗΥϋΒΑΤΕ + ΒΟΒΙΟ ΑΟΙϋ. 

Δικαιούχος σήματος: ΒΕΕΑ-ΡΗΑΒΜ ΟΜΒΗ & 00. ΚΟ, 
Ϊ/Ε0ΗΤΑ, ΟΕΒΜΑΝΥ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΒΕΕΑ-ΡΗΑΒΜ ΟΜΒΗ ΚΑΙ 
00. ΚΟ, Ϊ/Ε0ΗΤΑ, ΟΕΒΜΑΝΥ. 

Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα (240+60+60)ιτΐ9/ΜΕ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 11 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος 0ΑΡΕ0ΙΤΑΒΙΝΕ/ΜΥΕΑΝ. 

Με τις υπ'αριθμ. 73318,73319/07-10-2016 αποφάσεις 
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν ΟΑΡΕϋΤΑΒΙΝΕ/ΜΥΕΑΝ. 

Δραστική ουσία: ΟΑΡΕϋΤΑΒΙΝΕ. 

Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 
150ΜΟ/ΤΑΒ ΚΑΙ 500ΜΟ/ΤΑΒ. 

Δικαιούχος σήματος: ΜΥΕΑΝ 5.Α.5., 5ΑΙΝΤ ΡΒΙΕ5Τ, 
ΓΒΑΝΟΕ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΜΥΕΑΝ 5.Α.5., 5ΑΙΝΤ 
ΡΒΙΕ5Τ, ΓΒΑΝΟΕ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 12 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΒΒΙΤΝΥΑ. 

Με τις υπ'αρ. 71684/15 και 71681/15/12-10-2016 απο¬ 
φάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγή¬ 
θηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της κοινής 
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013, άδεια 
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν ΒΒΙΤΝΥΑ. 

Δραστική ουσία: ΒΙΜΑΤΟΡΒ05Τ. 

Μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0,1 ΙΤ 19 /ΜΕ, 
0,3ιτί9/ΜΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ 
ΑΕΒΕ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(13) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΒΙΜΑΤΟΡΒ05Τ/ΡΗΑΒΜΑΤΗΕΝ. 

Με τις υπ' αριθμ. 74810,74811/11-10-2016 αποφάσεις 
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν ΒΙΜΑΤΟΡΒ05Τ/ΡΗΑΒΜΑΤΗ ΕΝ. 

Δραστική ουσία: ΒΙΜΑΤΟΡΒ05Τ. 

Μορφή: ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ 0.1 Μ 6 / 
ΜΕ ΚΑΙ 0.3ΜΟ/ΜΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 
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(14) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΑΤΕ5ΤΙΙΒ. 

Με την αρ. 75879/21-10-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα¬ 
κευτικό προϊόν ΑΤΕ5ΤΙΙΒ. 

Δραστική ουσία: ΟΙΓΓΑ5ΤΕΒΙΟΕ. 

Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΟ, ΜΑΛΑΚΟ Ο,ΰιπς/οΒρ. 

Δικαιούχος σήματος: Ν/ΑΕΕΑΝΤ 5Ρ.Ζ Ο.Ο. 5Ρ.1, 
ΚΖΕ5Ζ0νν, ΡΟΕΑΝϋ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΡΗΑΚΜΑ5\Α/Ι55 6Ε5ΚΑ 
ΒΕΡυΒΕΙΚΑ 5.Ρ.Ο., 6ΖΕ(ΙΗ ΒΕΡυΒΙΙΟ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(15) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ΑΝΤΙ5ΗΜΑΝΙΑ. 

Με την υπ' αρ. 97074/14/3-10-2016 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορίας στο κτη¬ 
νιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ΑΝΤΙ5ΗΜΑΝΙΑ. 

Δραστική ουσία: ΜΕΟΕϋΜΙΝΕ ΑΝΤΙΜΟΝΙΑΤΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΡΑΤΒΟ 5ΡΑ ΙΤΑΕΥ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 5ΕΙΡΡΟΒΤ ΡΗΑΒΜΑ 51., 
ΜΑϋΒΙϋ, 5ΡΑΙΝ. 

Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 300ιτΐ9/Μί. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(16) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος ΑΝΑΟΙΙΕΤΑΝ ΧΒ. 

Με τιςαρ. 72638, 72639, 72640, 72641/13-10-2016 
αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορη¬ 


γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής 
υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυ¬ 
κλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν ΑΝΑΟΙΙΕΤΑΝ ΧΒ. 

Δραστική ουσία: ΟυΕΤΙΑΡΙΝΕ ΡΙΙΜΑΒΑΤΕ. 

Μορφή: ΔΙΣΚΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. 

Δικαιούχος σήματος: ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙ¬ 
ΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙ05Ι5 Ρ0). 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥ¬ 
ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙ05Ι5 Ρ0). 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(17) 

Ανάκληση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων (ΖΙΡΒΑΙΕΧ και ΕΝΤΑ0Τ. 

Με την αρ. 75558/13-10-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκαν, βάσει των 
διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/ 
Γ.Π. 32221/2013, οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευ¬ 
τικών προϊόντων με στοιχεία ως ο κατωτέρω πίνακας: 


ΟΝΟΜΑ 

ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

ΜΟΡΦΗ - 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΟΠΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

0ΡΒΑΙΕΧ 

ΟΒ.50010Μ6/ 

Μί 

Η. ΐυΝϋΒΕΟΚ 
Α/5 ΔΑΝΙΑ 

ίυΝϋΒΕΟΚ 
ΗΕΕΕΑ5 5.Α. 

2556605 

ΕΝΤΑΟΤ 

0Β.50.Ω ΙΟΜΟ/ 
Μί 

ΗΐυΝϋΒΕίΙΚ 
Α/5 ΔΑΝΙΑ 

ΕυΝϋΒΕΟΚ 
ΗΕΙΙΑ5 5.Α. 

2556705 


Διότι: Κατόπιν αιτήσεωςτης εταιρείας. 


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: \Λ/θί)ΐτ>35ί6ΐ·.θί(4>6ί.αΓ 























